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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  3761 - مدى صحة احتجام النبي عليه الصلاة والسلام في كل عام - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  يقول عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في كل عام ثبت عنه لا اعلم اللهم صلي عليه ثبت عنه انه كان يحترم عليه الصلاة والسلام نعم
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